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anderen Worten, die beiden Theorieeu unterscbeideri sich nur dadurch von einander, dass die eine, die mecbaniscbe, die Capillarvorgange als adiabatiscbe (also aucb als isentropiscbe , Bd. I, S. 93) behandelt, die andere dagegen in dieser Beziebung nicbts voraussagt. Letzteres ist zweifellos ein Yorzug der tberrnodynamiscben Tbeorie, sie muss mebr lebren als die inecbaniscbe, aber was die mecbanische entwickelt, muss sie aucb vollstandig entbalten; tbut sie es nicbt, so ist sie eben unricbtig oder unter tmstrengen Annabinen dnrcbgefiibrt. Die van der Waals'scbe Tbeorie beziebt sicb nur auf solcbe Verande-rungen, von denen die Oberflacbe der Fltissigkeit unberiibrt bleibt. Sie ist nicbt eigentlicb eine Capillaritatstbeorie, sondern eine Erganzung zu einer solcben. Nun niimnt van der Waals an, dass die Entropie nur als Function der Dicbte angesetzt zu werden braucbe, wie er selbst sagt, weil eine andere Annabme nicbt zu Gebote stebt. Ist also Ff ((>) der Tbeil der freien Energie, der nur von der Dicbte abbangt und F" ($) der von den Veranderungen der Dicbte in der Nabe der Oberflacbe F bestimmte, so isfc nacb ibm
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Wir baben fiir den Fall variabler Dicbte diese Gleicbung nocb zu erganzen durch die Glieder
so dass tbatsacblich wird
a*' = 0.
Mogen nun aucb die binzugefiigten Glieder Functionen von Q und von dessen Veranderungen ergeben, die sicb rait F' (p) und F" (Q) ver-einigen, so niiissen sie doch einerseits die Capillarconstante H mit-bringen und andererseits aucb Flachenglieder, die in Bezug auf die Flacbe variirt werden miissen. Als allein zu variirende Grossen siebt van der Waals Q und dessen Yeranderungen an. Darf man die Variation der Flache als unabbangig von derjenigen der Dicbte und ihrer Veranderungen anseben, so wird man zwei Systeme von Glei-cht zu uingehen, fiir die thermodynamischen Betrachtungen aber kann sie fortgelassen werden. Da iibrigens in diesen Betrachtungen die kinetische Energie der Molekularbewegung als constant angesehen wird, so unterscheidet sich die thermodyna-mische Theorie von der mechanischen nur durch Hinzufugung des Gliedes J&S. Demnach haben wir
